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Mehrphasenstrome.
bei beiden Schaltungen gleichgroB ist. Zwischen den Klemn A B liegen beim Stern z± nnd z2 in Reihe, beim Dreieck dagegen parallel zu der Reihenschaltung von za und z6, daher ist
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Addiert man jeweils zwei  dieser  Gleichungen und subtrahi davon die dritte, so erhalt man
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Sind die Scheinwiderstande des Dreiecks unter sich gleich
(129)
so sind auch die des Sterns gleichgroB, und zwar ist
Man kann die TransiSgurieru auch graphisch ausfiihren. SteU in Abb. 96 die Vektoren OA, 0 00 der Reihe nach §a, JB, gc na GroBe und Phase dar, und ist C ihre Summe, so macht man
AOIC^AOBD, daher
Fig. 96,
und analog fiir die anderen Phasen.
Umgekehrt kann eine Sternschaltung in eine Dreieckschaltu transfiguriert werden; 'man verwendet hierbei zweckmaBig die Le werte. Die Aquivalenz der Schaltungen gilt unabhangig von d Spannungen, die an ihnen bestehen. Ist z. B. die Spannung zwisab den beiden Klemmen A und jB (Fig. 95) gleich Null, so konr diese Punkte widerstandslos verbunden werden. Man hat dann be Dreieck zwischen dies en beiden Klemmen und der dritten ei Parallelschaltung von ya und yl} beim Stern eine Reihenschaltun kann. Durch diese nsfigurierung wird die Berech-.g einer Dreieckschaltung auf die >r Sternschaltung zuriickgefiihrt. Es seien die Scheinwiderstande
